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No. in Diagram Number Name of Part Pieces per unit 
Base with Kinematics 
1 11C-U 55 Drive wheel complete 1 
2 11D-U 16 Trip assembly complete 4 
3 11D-U 20 Guide disk complete 1 
4 11 D-U 24 Switch rail complete 1 
= 5 11D-U 28 Switch plate complete 4 
6 11D-U 32 Switch lever complete 1 
7 11D-U 39 Cover complete grey (Cover complete red No, 11D-U 38) 1 
8 11D-U 41 Spring with socket for tone arm locking À 2 1 
ii 11D-U 91 Turntable complete with driver . ł : 1 
10 11D-U 98 Suspension spring complete (1 set = 3 springs) 1 
11 Ng ea a Main plate complete 5 : A : 1 
12 41H-U 2 Switch plate ` 1 
13 IEA- 7113 Slip washer 4 
14 Tee 36 Washer 1 
15 {i Gs 38 Switch spring 1 
16 TD = 39 DUAL - emblem 1 
17 11D- 48 Holding pawl 1 
18 14D- 50 Leaf + spring 1 
19 Ai 52 Tension spring for trip assembly 1 
20 17D 64 Brake rubber E 1 
21 11D- 76 Switch pusher 1 
22 1i-Di=— 90 Lever 1 
23 1D- 102 Locking button 1 
24 11D- 108 Switch button 1 
25 11D- 128 Switch arm 1 
26 * M D= 135 Rubber mat for turntable 1 
7 11D- 136 Driver for turntable 5 1 
28 * 11D- 137 Spring disk for turntable 1 
29 1H- 1 Tension plate 5 1 
30 11H- 2 Drive wheel spring 1 
31 12A- 92 Spring disk 3 
32 12A- 325 Cable clamp 2 
33 12B- 364 Cover 2 2 = 
34 * 12 C= 297 Centre stud 1 x 
35 4040/24 Socket 1 
nR Motor 
36 11C-U 66 Intermediate wheel 78 rpm. complete 1 
37 FC = AGB Intermediate wheel 45 rom. complete 1 
38 11C-U 70 Intermediate wheel 16 rpm. complete 1 
39 11 C20" 72 Intermediate wheel 33 rpm. complete 1 
40 31 F -U 42 Lever complete x 1 
41 31 F -U 44 Switch segment plate complete 1 
42 31 J - Ausf. A Motor with drive 1 
43 AFI 2 Motor with motor pulley (GS 26 x 15 R) 1 
44 Si Je-U "3 Motor plate comptete E 1 
45 11C- 138 Slip washer 4 
46 12B- 86 Lock washer 6 
47 3J = 1 Flange 1 
48 SI 5 Tension spring 1 
49 34,2) = 6 Damping device 1 
-— 50 4/10/2 Mi 60 Washer (Mipolam) 2 
ees 51 1217/2 Mi 60 Washer (Mipolam) 2 
M Pick-up 
52 11D-U 54 Shaft complete 1 
53 11 D-U118 Horizontal bearing . 1 
54 14F-U 52 Stereo cartridge CDS 520/3 with sapphire needle DN ng i 1 
55 15K-U 1 Tone arm complete grey Mone arm complete red No. 15K -U 3) 4 Y 
56 1SK-U 4 Tone arm z r : f i x ` 5 4 
57 11 D- ~ 122 Bracket : 1 
58 11D- 124 Counterbalance swing 1 
59 156- 14 Cover sheet ë % 1 4 
60 15G- 18 Contact spring left 1 = 
61 158G- 20 Contact spring right 1 
62 15G- 22 Insulating slab 7 2 
63 15 G - 24 Bracket left 4 i 
{ 64 15 G - 26 Bracket right 1 
65 15K- 1 Tone arm lead 1 
Standard Parts 
66 2,8/8/0,5 St Washer 1 
67 3,2/8/1 St Washer 1 
68 3,2/10/1 St Washer 2 
69 3,2/20/1 St Washer a 
70 4,2/10/0,5 St Washer 1 
71 4,2/12/1 St Washer : : P : ; ; 7 $ 1 
72 4000/150 Ball 1,5 Ø “DIN 5401 A ‘ x ; 3 i z ~ 3 13 
73 4000/440 Ball 4,4 @ DIN 5401 : . ; s 1 
74 4027-6 Transistor OC 602 special (ak yellow with clamp) 1 
75 4650/1,5 C-Clip 1,5 DIN 6799 2 
76 4650/2,3 C-Clip 2,3 DIN 6799 2 
77 4650/3,2 C-Clip 3,2 DIN 6799 ' z 
78 4680/4,2/8 “C” -Washer A 4 DIN 137 1 
79 KE 50/12 El - Condenser 50uF 12 V 1 
80 KE 100/12 El - Condenser 100 pF 12 V . 1 
81 LK 3/5a Oval Head Screws AM 3 x 5 DIN 7985 - 4 D 1 j 
82 LSK 3/6a Oval head countersunk screw with slit 3 4 
83 M 2,6/4 Nut BM 2,6 DIN 439 -4D : 5 4 
84 M 3/4 Nut M3 DIN 934/4D_. 4 
85 W 100/0,5/10 Resistance 100 Ohm 0,5 watt 100 1 i 
86 Z 2/4a Screw AM 2 x 4 DIN 84 -4D . 4 
87 Z 3/30 Screw AM 3 x 3 DIN 84 -4D 1 
88 Z 3/40 Screw AM 3 x 4 DIN 84 -4 D 2 
89 Z 3/14a Screw AM 3 x 14 DIN 84 - 4 D 3 
90 Z 4/5a Screw AM 4 x 5 DIN 84 - 4 D 3 
91 2m 6/17 Cylinder pin 2 m 6 x 17 DIN 7 4 
92 LS 4/38b Oval head countersunk screw | F 
4,2/10/0,5 Ps Washer for transport 2 | 
12A- 412 Inserts, threaded | 2 l 
5" MH-D 4 Operating instructions 1 
ae Adjustment Points A 
R1 Adjustment of the trigger point of the automatic shut-off \ by ? 
R2 Adjustment of the tone-arm tracking weight | bending 4 
Lubrication Points 3 
O Molykote paste G . A ; ; z ~ 
A a heavier, non resinous oil (Calypsol WIK 700) a 5 p = 
x 3 
) part not illustrated 
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Seen from above 
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